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SIEMENS Mod. S.M. 5123, S.M. 5022/11 (Anie), S.M. 533, S.M. 6033 e S.M. 6133 

MONTAGGIO FILO COMANDO-1NDICE 

La fig. 1, qul sotto rlportata, lltustra chlaramente II modo come si deve applicare II fllo di comando 
dell’lndlce. 

Le successive operazlonl sono come segue: 

SI fissa, facendo un nodo, II fllo al punto 1, pol, guldato dalla puleggla, si passa alia carrucola 2, 
poi su quella 3; Indl si passa, guldato dalla carrucola 4 e facendo 2 girl, sul perno 5 ed Inline 
Intorno alia puleggla P, agganclandolo alia molla dl tensions 0 preventlvamente flssata nel 
punto 7. 

L’lndice I si fissa al fllo, lungo II tratto orlzzontale In corrlspondenza alia poslzlone o: « conden- 
satore varlablle tutto chiusoa (vedl Istruzione dl taratura: fig. 2). 



